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SCHMID THE 


dypl. inzynier-architekt 
przeżywszy lat 32, zmarł dnia 16 września 1942 r. w Woli Podgórskiej. 


Zwłoki zostały przewiezione do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na ementarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę dnia 19 b. m. vo godzinie 5 po południu, na który-to smutny obrzęd 
zapraszają stroskani: 


rodzice i brat. 


Zakład pogrzebowy 
Onufrego Fiuta Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska N. 


Kraków, ul. Grzegórzecka 7. Telefon 141-05 i (02-48. 


